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spécial grandes cultures 

bulletin. 1.3 .AOUT 198.5 


POMMES DE TERRE : AGIR 

. mildiou 

BETTERAVES : SURVEILLER 

. oïdium 

ATTENDRE 

. ramulariose 


. rouille 


•eTTiHàUis 

Le temps frais et venté qui se maintient depuis plusieurs semaines est favorable à 
l'installation de l’oîdium. 

Les premiers symptômes de la maladie n'ont toujours pas été détectés sur le Nord 
Pas-deCalais. 

Par contre quelques cas de ramulariose et de rouille ont été enregistrés mais sa»'S 
gravité particulière. 

Préconisations : 

Aucune intervention fongicide n'est à conseiller pour le moment. Attendez un pro- 
chain avis. 

pommes oe reppi 

Le mildiou est un peu moins actif que la semaine précédente, mais la menace 
est toujours très forte. Plusieurs cycles de contamination sont en cours. Les rosées mati- 
nales sont abondantes. 

Préconisations : 


Inchangé par rapport à la semaine précédente. 

- sur cultures poussantes avec peu de symptômes : 

. Maintenez une protection stricte avec un produit de ( ontact. 

- sur cultures avec nombieux symptômes ; 

. Envisagez le defanage ureco^e avant mâ-Usifutipi^coniplète. 
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1 

MATIERES 

actives 

NOM 

COMMERCIAL 

DOSES/HA 
DE PRODUIT 
COMMERCIAL 

conditions 

D'UTILISATION 

chlorate de soude 


20 à 30 kg 

1000 L d'eau/ha 
minimum. 

diquat 

1 

1 

REGLONE 2 

2,5 à 3 L (plants : 2 
applications de 2,5L) 

1000 L d’eau/ha 
minimum, temps 
poussant. 

1 

1 

ONIM’ 

defanex pot 
nitrofane 

DOKILL LR 

TUFANE 

DEFANEPHVT 

TECHN'OFANE 

TRAniAKILL 

20 à 40 L de fuel 
+ 

2,6 kg de matière 
active/ha. 

1000 L d'eau/ha 
minimum. 

Température égale 
ou supérieure à 15°. 

EANICIDE SP 
FANOKILL 
Sl'PER FANOX 
PEFANEXHUiLEU> 
TRADAKILL SUPEP 
TCFANE EXTRA 
OLEOFANAN 
TECHN'OFANE275 

10 - 15 L 

S 

1000 L d'eau/ha 
minimum. 

Température égale 
ou supérieure à 1 5°. 

ON OC 
huileux 

TRIFANEX 

iû à 50 L/ha 

1000 L d'eau/ha 
minimum. 


Es'itez de réaliser un defanage iMr temps sc*( aux heures les plus chaudes de 
la journée. Des nécroses pourraient apparaître sur les tuhercules en particulier ave< les 
produits qui agissent très rapidemment rumine le diquai. 

- Le chlorate de s*.., .le don être apjdKjue sur leuillagi 
sant sur végétation iiC'. ih^indanle. 

En cas de pH '.en-e de mildiou Uudit (• e .|Ui e .i l 
d'appliquer au monuni du delanage un produit id- 

mélanger asec le U«.‘| loi..-). 


Iiiiiiiide, il pourra être insulfi- 

> as en 1^85), il est conseille 
.1 base de cuivre. {A ne pas 
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3) Le Phytophtora (phytophtora cryptogea) 


Parasite du sol, appelé à tort mildiou, qui se développe sur la racine 
à la faveur de l'humidité et d’une température élevée du sol en arrière saison. 

* Proph ylaxie ; 

- en couche : Les sols asphyxiants sont à rejeter et les couches présentant 
ce '-arattere seront drainées et abritées. En cas d'attaque, limiter les 
irrigations et forcer à basse température. 

- en salle : La propagation de la maladie en hydroponie, solution recyclée, 
peut être réduite en passant en solution perdue. 

En cas d’attaque ne pas chauffer l’eau et réduire la température de la 

salle de forçage. 

* Lutte chimique ; 


Pour le forçage en bac ou en couche sans terre de couverture, la lutte 
chimique doit être ponctuelle ; le traitement s'effectuera sur les racines 
en cours de plantation dès que l’on aura constaté des attaques dans les 
forçages préc ‘dents. 

Pour le forçage avec terre de couverture, il est prudent de traiter les 
racines avant de les recouvrir car on ne pourra plus intervenir. 

On traitera avec L'ALIETTE (80 % phosethyl d'aluminium) ; 

- par trempage des racines à la dose de 0,375 Kg/hi ALIETTE, 

- ou par arrosage des racines à la plantation avec 15g/m^ ALIETTE dans 3 
à L litres d’eau. 

4) Le Rhizoctone 

11 SC rencontre généralement sous forme de nécroses superficielles sur 
la racine sans présenter d'incidence économique. 


««««»»*« 


[Suite et fin de la note technique endive dans notre prochain bulletin.] 

(- Maladies bactériennes, 

- Insectes cl Ravageurs). 


-o-o-o-o- 

©Scrvice de la Protection des Végétaux - IS85 

Toute reproductioi même partielle, est soumise à notre autorisation 
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NOTE TECHNIQUE ENDIVE (suite) 


2) le Phoma (Phoma exigua) 

Le parasite atteint la racine et se développe essentiellement au cours de 
les ble^u7es fpart^ développement sont 

* Prophylaxie : 

- éviter les blessures 


laisser cicatriser les racines. A une température de 12 à 
attendre 24 heures avant de les rentrer en chambre froide. 

- limiter au maximum le dessèchement des racines en cours 
tion. 

recouper la base des racines atteintes après conservation, ou 


15°C, il faut 
de conserva- 
les éliminer. 


* Lutte chimique : 

Le traitement s'effectue APRES L'ARRACHAGE, dans un délai de 24h, 
avec le TEBU2ATE 45 L (450g/L. thiabendazole). 

Trois techniques d'application peuvent être utilisées : 

Trempage des racines pendant 1 à 2 minutes dans une solution de : 

0,225L./hl/TEBÜZATE 45 L. 

La consommation de la solution est de l'ordre de 15 à 25 litres par mètre 
cube de racines. 

Remise à niveau du bac de trempage avec la solution de même concentra- 
tion et agitation repétée de celle-ci, 

ou douchage avec 15 à 25L. par rn* de racines d'une solution de : 

0,225L./hl TEBUZATE 45 L. 

ou pulvérisation line à la chute d'un tapis transporteur à la dose de : 

70 a W ml de lEBUZATE <<5 L dans 5 à lû litres d'eau par tonne de 
racines. 

En ( ouchc, on jjouri a appliquer une te( hnique de traitement plus appro- 
priée : 

Arrosage de la Luse des racines avant rutoiirnernent des caissettes de 
plantation a la dose de 4 a 6 nd/m^ rEBUZATE 45 L dans un litre d'eau. 


* • • i • • • 
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